BOLESŁAW 
H. WIELOPOLSKI 


po długićj chorobie opatrzony ss. Sakramentami zakończył życie doczesne dnia 22 Lipca 


1852 r. przeżywszy lat 39. 


Siostra zmarłego zaprasza krewnych, przyjaciof i znajomych na wyprowadzenie zwłok w dniu 25 b. m. o godzinie 
86j wieczór do.kosciofa Archipresbyteryalnego Panny Maryi, na żalobne zaś nabożeństwo dnia następnego o godzinie 
10tćj z rana w tymże kościele odprawić się mające. 


